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DRYING  ROUGH  RICE  IN  RICE  DRYERS 


Prepared  by  W.  D,  Smith,  Rice  Supervisor 


The  drying  q.ir  temDeratures  shown  in  the  accompanying  t.^bles  are 
based  on  the  moisture  content  of  the  rice  before  drying  ^,nd  the 
moisture  saturation  deficit  of  the  air  at  different  temperatures 
as  calculated  from  the  dry  and  wet  bulb  temperatures  of  the 
atmosphere. 


Directions  for  Using  the  Tables 

1.  Determine  the  m.oisture  content  of  the  rice  before  . 
drying, 

2.  Determine  the  dry  and  wet  bulb  temperatures  of  the 
atmosphere. 

3.  Turn  to  the  table  ivhich  gives  the  atmospheric 
temperature  (drjr  bulb  reading), 

4.  Use  the  column  of  figures  under  the  wet  bulb  reading. 

5.  The  exact  temperature  of  the  heated  air  to  be  used 
for  drying  the  rice  vdll  then  be  established  b;y 
using  the  figure  in  the  column  which  is  opposite 
the  figure  showing;  the  moisture  content  of  the  rice* 

Example:  : 

Tlie  atmospheric  temperature  (dry  bulb  readin'^)  is  82, 
The  wet  bulb  temperature  of  the  atmosohoro  is  73, 
The  moisture  content  of  tlic  rice  is  18.4  percent. 

The  tempo raturo  of  the  heated  air  that  is  to  be 
used  in  drying  the  rice  is  120°!, 
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Atmospheric  Temperature  -  60""*  F, 


Moisture  content  V/et  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

yi  58 

5/50 
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lUo 

105 

104 

103 

101 
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1/,  p  and  l/.o 

114 

113 

ll<i 

1  T  T 
111 

Tin 
IIU 

T  no 
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17.7  and  17.8 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

17.9  and  18.0 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

18.1  and  18.2 

117 

116 

114 

113 

112 

18.3  and  18.4 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

18.5  and  18.6 

119 

118 

117 

116. 

115 

114 

18.7  and  18,8 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

18,9  and  over 

121 

120 

119 

118 

117 

116 
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61 


Atmospheric  Temperature  -  61.  F. 


Moisture  content  IfVet  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

60  59 

58  57  ^6 

55  54  53 

52  51  50 

49  48  47  46 

16.0  and  under 

106 

105 

104 

103 

.  102 

16.1  and  16.2 

107 

106 

*  105 

104 

103 

16.3  and  16.4 

108 

107 

106  . 

105 

104 

16.5  and  16,6 

109 

108 

107 

106 

105 

16.7  and  16.8 

110 

109 

108 

107 

106 

16.9  and  17,0 

111 

110 

109 

108 

107 

17.1  and  17.2 

112 

111 

110 

109  • 

108 

17.3  and  17.4 

113 

112 

111 

110 

109 

17 .5  and  17.6 

114 

113 

112  ■ 

111 

110 

17.7  and  17.8 

115 

114 

113 

112 

•111 

17.9  and  18.0 

116 

115 

114 

113 

■112 

18.1  and  18.2 

117 

116 

115 

114  . 

•113 

18.3  and  18.4 

118 

117 

116 

115  '  ^ 

■114 

18.5  and  18,6 

119 

118 

117 

116  . 

115 

18.7  and  18.8 

120 

119 

118 

117  . 

116 

18,9  and  over 

121 

,   120  . 

119 

118 

117 
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Atmospheric  Temperature  -  62.^  F  , 


Moisture  content  Wet  bulb  and 


of  rice 

Percent 

61  60  59 

58  57  56 

16,0  and  \inder 

106 

105 

16.1  and  16.2 

107 

106 

16.3  and  16.4 

108 

107 

16.5  and  16.6 

109 

108 

16.7  and  16.8 

110 

109 

16.9  and  17.0 

111 

110 

17.1  and  17.2 

112 

111 

17.3  and  17.4 

113 

112  . 

17.5  and  17.6 

114 

113 

17.7  and  17.8 

115 

114 

17.9  and  18.0 

116 

115 

18.1  and  18.2 

117 

116 

18.3  and  18.4 

118 

117 

18.5  and  18.6 

119 

118 

18.7  and  18.8 

120 

119 

18,9  and  over 

.  121 

120 

drying  temperatures 


55  54  53 

52  51  50 

49    48  47 

104 

103 

102 

105 

104 

103 

106 

105 

•  104 

107 

106 

105 

108 

107 

106 

109 

108 

107 

110 

10-9 

108 

111 

110 

■  109 

112 

111 

110 

113 

112 

111 

114 

113 

112 

115 

114 

113 

116 

115 

114 

117 

116 

•115 

118 

117 

116 

119 

118 

117 
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Atmospheric  Tenperature  -  63°  F. 


Moisture  content  Wet  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

62  61  60 

?9  ?8  57 

56  55  54 

53  52  ^1 

50  49  48 

16,0  and  under 

106 

105 

104 

103 

102 

16.1  and  16.2 

107 

106 

105 

104 

,  103 

16.3  and  16,4 

108 

107 

106 

105 

104 

16.5  and  16.6 

109 

108 

107 

106 

105 

16.7  and  16. 8 

110 

109 

108 

107 

106 

16.9  and  17. 0 

111 

110 

109 

108 

107 

17.1  and  17.2 

112 

111 

110 

169 

108 

17.3  and  17.4 

113 

112 

111 

110 

109 

17.5  and  17.6 

114 

113 

112 

ill 

110 

17.7  and  17.8  •• 

115 

114 

113 

1I2 

111 

17.9  and  18,0 

116 

115 

114 

113 

112 

18.1  and  18.2 

117 

116 

115 

114 

113 

18.3  and  18.4 

118 

.    117  - 

116 

115 

114 

18.5  and  18,6 

119 

118 

117 

116 

115 

18,7  and  18.8 

120 

119 

118 

llV 

116 

18,9  and  over 

121 

120 

119 

118 

117 
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Atmospheric  Temperature  -  64  F« 


Moisture  content  of  ViJet  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

63 

62  61  60 

59  58  57 

56  55  54 

53  52  51 

50  49 

16,0  and  under 

107 

106 

105 

104 

103 

102 

16.1  and  16,2 

108 

107 

106 

105 

104 

103 

16.3  and  16,4 

109 

108 

107 

106 

105 

104 

16,5  and  16.6 

110 

109 

108 

107 

106 

105 

16.7  and  16,8 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

16.9  and  I7.O 

1:1^ 

111 

110 

109 

108  * 

107 

17.1  and  17.2 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

17.3  and  17.4 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

±7,5  srid  l/,o 

115 

114 

111 
1.1.1. 

1 1  n 

17.7  and  17,8 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

17.9  and  18.0 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

18.1  and  18.2 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

18,3  and  18.4 

119 

118 

117 

116 

-  115 

114 

18.5  and  18.6 

120 

119 

118 

117 

116. 

115 

18.7  and  18.8 

121 

120 

119 

118 

117. 

116 

18,9  and  over 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

^1 
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Atmospheric  Temperature  «  65°  F, 


Moisture  content  Wet  bulb  and  drying  temperatures 


of  rice 

Percent 

64  63 

62  61 

60  59  58 

57  56  55  54 

53  52 

?1  50 

16,0  and  under 

107 

106 

105 

104 

103 

102 

16.1  and  16.2 

108 

107 

106 

105 

104 

103 

16.3  and  16,4 

109 

108 

107 

106 

105 

104 

16.5  and  16.6 

110 

109 

108 

107 

106 

105 

16.7  and  16.8 

111 

110 

109 

108 

107 

io6 

16,9  and  17.0 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

17.1  and  17,2 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

17.3  and  17.4 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

17.5  and  17,6 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

17.7  and  17.8 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

17.9  and  18.0 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

18,1  and  18.2 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

18,3  and  18.4 

■  119 

118 

117 

116> 

115 

114 

18,5  and  18.6 

120 

119 

118 

117    .  . 

116 

115 

18,7  and  18.8 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

18,9  and  over 

122 

121 

120 

119 

118 

117 
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Atmospheric  Temperature  -  66  F, 


Moisture  content  Wet  bulb  and  drying  temperatures 


of  rice 
Percent 

65  64 

63  62  61 

60  59  58' 

57  56  55 

54  53  52 

51 

16,0  and  \inder 

107 

106 

105 

104 

103 

102 

16.1  and  16.2 

108 

107 

106 

■  105 

104 

103 

16.3  and  16.4 

109 

108 

107 

106 

105 

104 

16,5  and  16,6 

110 

109 

108 

107 

106 

105 

16.7  and  16.8 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

16,9  and  17,0 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

17.1  and  17.2 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

17,3  and  17.4 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

17.5  and  17.6 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

17.7  and  17,8 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

17.9  and  18.0 

117 

116 

115 

114 

113 

1L2 

18.1  and  18.2 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

18.3  and  18.4 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

18,5  and  18,6 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

18,7  and  18.8 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

18,9  and  over 

122 

121 

120 

119 

118 

117 
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Atmospheric  Temperatiore  -  67  F, 


Moisture  content  Met  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

66  65  64 

63  62  61 

60  59 

58  57  56  55 

54  53 

_52 

16,0  and  under 

107 

106 

105 

104 

103 

102 

16.1  crA'  16.2 

108  . 

107 

106 

105 

104 

103 

16.3  and  16.4 

109 

108 

107 

106 

105 

104 

16.5  and  16.6 

110 

109 

108 

107 

106 

105 

16.7  and  16. 8 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

16,9  and  17,0 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

17.1  and  17.2 

113 

112 

111 

110' 

109 

108 

17.3  and  17.4 

114 

113 

112 

111- 

lio 

109 

17.5  and  17.6 

115 

114 

113. 

112 

111 

110 

17.7  and  17.8 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

17.9  and  18.0 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

18.1  and  18.2 

118 

117 

116 

115  ■ 

114 

113 

18.3  and  18.4 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

18.5  and  18.6 

120 

119 

'  118 

117 

116" 

115 

18.7  and  18.8 

121 

120 

119 

118 

117  * 

116 

18,9  and  over 

122 

121 

120 

119 

118 

117 
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Atmospheric  Teinperature  -  68°  F, 


Moisture  content  Wet  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

66  6^ 

64  63  62 

61  60  59 

58  57  56 

55  54  53 

16,0  and  under 

108 

107 

106 

105 

104 

103 

16.1  and  16.2 

109 

108 

107 

106 

105 

104- 

16,3  and  16.4 

110 

109 

108 

107 

106 

105 

16.5  and  16.6 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

16.7  and  16.8 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

16.9  and  17*0 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

17.1  and  17.2 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

17.3  and  17.4 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

17  5  and  17  6 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

17,7  and  17.8 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

17.9  and  18.0 

lis 

117 

116 

115 

114 

113 

18.1  and  18,2 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

18.3  and  18.4 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

18,5  and  18,6 

121 

,  120 

119 

118 

117 

116 

18.7  and  18.8 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

18.9  and  over 

123 

122 

121 

120 

119 

118 
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Atmospheric  Temperature  -  69*^  F, 


Moisture  content  Wet  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

68 

67  66  65 

64  63  62 

61  60  59 

?8  57  ?6 

?5 

16,0  and  under 

108 

107 

106 

105 

104 

103 

16.1  and  16.2 

109 

108 

107 

106 

105 

104 

16.3  and  16.4 

110 

109 

108 

107. 

106 

105 

16,5  and  16,6 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

16,7  and  16.8 

112 

111 

110 

109. 

108 

107 

16,9  and  17.0 

113 

112 

111 

110, 

109 

108 

17.1  and  17.2 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

17.3  and  17.4 

115 

114 

113  ,  , 

112 

111 

110 

17.5  and  17.6 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

17.7  and  17.8 

117 

116 

115 

114. 

113 

112 

17.9  and  18.0 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

18,1  and  18.2 

119 

118 

117 

116, 

•  115 

114 

18,3  and  18.4 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

18.5  and  18.6 

120 

119 

118 

117 

116 

18.7  and  18,8 

122 

121 

•  120 

119 

118 

117 

18,9  and  over 

123 

122 

121 

120 

119 

118 
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Atmospheric  Temperature  70  F. 


Moisture  content 
of  rice 

Vfet  bulb 

and  drying 

temperatur 

es 

Percent 

69  68 

67  66  65 

64  63  62 

61  60 

59  58  57 

56  55 

lo.O  and  under 

108 

107 

106 

105 

104 

103 

16.1  and  16.2 

109 

108 

107 

106 

105 

104 

16,3  snd  16,4 

110 

109 

108 

107 

106 

105 

16.5  and  16.6 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

16,7  and  16,8 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

16,9  and  17.0 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

17.1  and  17.2 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

17.3  and  17.4 

115 

114 

113 

112 

T  T  T 

111 

110 

17.5  and  17.6 

116 

115 

114 

113 

112 

T  T  T 
111 

17.7  and  17.8 

117 

T  n  /I 
116 

115 

114 

113 

ll<i 

17.9  and  18.0 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

18,1  and  18.2 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

18.3  and  18,4 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

18.5  and  18.6 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

18.7  and  18.8 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

18,9  and  over 

123 

122 

121 

L20 

.  119 

118 

6 
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71 


Atmospheric  Temperature  -  71  F« 


Moisture  content 
of  rice 

!/7et 

bulb 

md  drying  temperatures 

Percent 

70  69  68 

67  66 

65  64  63 

62  61  60 

59  58  57 

56 

16,0  and  under 

108 

107 

106 

105 

104 

103 

16.1  and  16.2 

109 

108 

107 

106 

105 

104 

16,3  'ind  16,4 

110 

109 

108 

107 

106 

105 

16,5  and  16,6 

111 

110 

109 

108 

.  107 

106 

16.7  and  16,8 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

16.9  and  17.0 

113 

112 

111 

110 

.  109 

108 

17.1  and  17.2 

114 

113 

112 

111 

.  110 

109 

17.3  ?.nd  17.4 

115 

114 

113 

112 

.  Ill 

110 

17.5  c.nd  17.6 

116 

115 

114 

113 

.  112. 

111 

17.7  ?-nd  17.8 

117 

116 

115 

114 

•113 

112 

L( ,y  and  18 , 0 

118 

117 

116 

115 

.  114 

113 

18,1  and  18,2 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

18.3  -nd  18.4 

120 

119 

118 

117 

,116 

115 

18.5  and  18,6 

121 

120 

119 

118 

.117 

116 

18.7  and  18.8- 

122 

121 

120 

119 

.118 

117 

18.9  and  over 

123 

122 

121 

120 

,119 

118 

72 


Atmospheric  Temperature  -  72  p. 


Moisture  content  'Met  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

71 

70  69' 

68  67  66 

65  64  63 

62  61  60 

59  58  57 

16,0  and  under 

109 

108 

107 

106 

105 

104 

16.1  and  16.2 

110 

109 

108 

107 

106 

105 

16.3  cind  16.4 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

16.5  and  16.6 

112 

111 

110 

109 

108  ■ 

107  . 

16.7  and  16.8 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

16.9  and  17.0 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

17.1  and  17,2 

115 

114 

113 

112 

111  ■ 

110 

17.3  c^nd  17.4 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

17.5  and  17.6 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

17.7  and  17, S 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

17.9  and  18 ..0 

119 

118 

117 

116 

■      115  ■ 

114 

18.1  and  18.2 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

18.3  and  18.4 

121 

120 

119 

118 

■      117  ■ 

116) 

18.5  and  18.6 

122 

121 

120 

119 

118  ■ 

117 

18.7  and  18.8 

123 

122 

121 

120 

■     119  ■ 

118 

18,9  and  over 

124 

123 

122 

121 

120 

119 
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Atmospheric  Temperature  -  73^  F, 


Moisture  content  V/et  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 

i 


Percent 

72  71 

70  69 

68  67  66 

65  64 

63  62  61 

60  59  58 

16,0  and  under 

109 

108 

107 

106 

105 

104 

16.1  and  16,2 

110 

109 

108 

107 

106 

105 

16,3  and  16.4 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

16.5  and  16,6 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

16.7  and  16,8 

113 

112 

111 

110 

109 

•  108 

16,9  and  17.0 

114 

113 

112 

111 

110 

^  109 

17.1  and  17.2 

115 

114 

113 

112 

111 

"  110 

17.3  'ind  17.4 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

17.5  and  17.6 

117 

116 

115 

114 

113 

•  112 

17.7  and  17.8 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

17.9  and  18.0 

119 

118 

117 

116 

115 

•  114 

18.1  and  18,2 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

18,3  and  18,4 

121 

120 

119 

118 

117 

■  116 

18.5  and  18,6 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

18,7  and  18,8 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

18,9  and  over 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

74 


Atmospheric  Temperature  74°  F, 


Moisture  content  V/et  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

73  72 

71  70  69 

68  67 

66  65  64 

63  62  61 

60  59 

16,0  and  under 

109 

108 

107 

106 

105 

104 

16.1  and  16.2 

no 

109 

108 

107 

106 

105 

16.3  -nd  16.4 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

16.5  and  16.6 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

16.7  and  16.8 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

16.9  and  17.0 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

17.1  and  17.2 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

17.3  and  17.4 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

17.5  and  17.6 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

17.7  and  17.8 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

17.9  and  18.0 

119 

118 

117 

116 

115 

llZv 

18.1  and  18.2 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

18.3  and  18.4 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

18.5  and  18.6 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

18.7  and  18.8 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

18.9  and  over 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

75 


Atmospheric  Temperciture  75°  F. 


^^^of'rLr''^^''^  ^^^t  bulb  and  drying  temperatures' 

.^il££nt  Jl,  1X32  69  66  67  66  65  64  63  62  61  60 

16.0  and  under  110  109  108         107            106  105  '  104 

16.1  and  16.2  111  no  109  log  107  106  105 
16.3  and  I6.4  112  111  no  109  log  107  '  106 
16.5  and  16.6  II3  112  ni  110  109  '  lOS'  10? 
16.7  and  16.8  II4  II3  112  ni  "  no  "  109'  108 
16.9  and  I7.O  II5  II4  113         112  ni  no  109 

17.1  and  17.2  116  n5  114       113  112  ni  no 

17.3  and  17.4  117  116  n5  114  113  n2  in 

17.5  and  17.6  118  117  116  n5  I14  ,113  •  112 

17.7  and  I7.8  II9  118  117  116  n^    '  II4  "  113 


17.9  and  18.0         120       II9  ng 


117  116     •       115  114 


115 


18.1  and  18.2  121  120  II9  118  '  n7  116  " 

18.3  and  18.4  122  121  120  II9  nS  II7  n6 

18.5  and  18.6  123  122  121  120  119  U8  '  II7 

18.7  and  13.8  I24  123  122  121  120  "       II9  nS 

18.9  and  over  125  124  123  122  121  ~        120  '  119 


76 


Atmospheric  Temperature  -  76  F, 

Moisture  content  Wet  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

75 

74  73 

72  71  70 

69  68 

67  66  65 

64  63  62 

61 

16.0 

uiiucr 

110 

109 

108 

107 

106 

105 

104 

16.1 

dllU 

1A  9 

XD  .  ^ 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

105 

16.3 

-LD  .i). 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

16.5 

CLIIU. 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

16.7 

and 

1  A  ft 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

16.9 

and 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

10? 

17.1 

and 

J-(  t-^ 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

17.3 

and 

-L  /  .4 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

17.5 

and 

17.6 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

17.7 

and 

17.8 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

17.9 

and 

18.0 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

lU 

18.1 

and 

18,2 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

18.3 

and 

18,4 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

18.5 

and 

18.6 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

18.7 

and 

18.8 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

18.9 

and 

over 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

77 


Atmospheric  Temperature  77 ^ F, 


Moisture  content'  Wet  bulb  and  drying  temper?itures 

of  rice 


Percent 

76  75 

74  73 

72  71  70 

69  68 

67  66  65 

64  63 

62 

16,0  and  under 

110 

109 

108 

107 

106 

105 

104 

16.1  and  16,2 

111 

•  110 

109 

108 

107 

106 

105 

16.3  "nd  16.4 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

16.5  and  16.6  '  ' 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

16.7  and  16.8 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

16.9  cand  17.0 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

17.1  and  17.2 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

17,3  and  17.4 

117 

116 

115 

114 

■  113 

112 

111 

17.5  and  17.6 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

17.7  and  17.8 

119 

118 

117 

116 

11$ 

114 

113 

17.9  and  18.0 

120 

119 

118 

117 

"  116 

115 

114 

18.1  and  18,2 

121 

120 

119 

118 

'  117 

116 

115 

18.3  and  18.4 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

18.5  and  18.6 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

18.7  and  18.8 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

18.9  and  over 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

1 


Atmospheric  Temperature  78  ®  F. 


Moisture  content  Wet  bulb 

of  rice 

Percent  77     76  75     74  73 


16,0  and 

under 

111 

110 

109 

16,1  and 

16.2 

112 

111 

110 

16.3  '-ind 

16,4 

113 

112 

111 

16.5  "'•nd 

16.6 

114 

113 

112 

16,7  and 

16,8 

115 

114 

113 

16.9  and 

17.0 

116 

115 

114 

17.1  and 

17.2 

117 

116 

115 

17.3  and 

17.4 

118 

117 

116 

17.5  and 

17.6 

119 

118 

117 

17.7  and 

17.8 

120 

119 

118 

17.9  and 

18.0 

121 

120 

119 

18.1  and 

18.2 

122 

121 

120 

18,3  and 

18.4 

123 

122 

121 

18.5  and 

18.6 

124 

123 

122 

18.7  and 

18.8 

12  5 

124 

123 

18.9  and 

over 

126 

125 

124 

and  drying  temperatures 


72  71     70  69  68     67  66     65  64  63 


108 

107 

106 

105 

109 

108 

107 

106 

110 

109 

108 

107 

111 

110 

109 

108 

112 

111 

110  ■ 

109 

113 

112 

111 

110 

114 

113 

112 

111 

115 

114 

113 

112 

116 

115 

114 

113 

117 

116 

115 

114 

118 

117 

116 

115 

119 

118 

117 

116 

120 

119 

118 

117 

121 

120 

119 

118 

122 

121 

120  • 

119 

123 

122 

121 

120 

Atmospheric  Temperature 


Moisture  content 
of  rice 


Percent  78 


16.0 

and 

under 

111 

16.1 

and 

16.2 

112 

16.3 

and 

16.4 

113 

16.5 

and 

16.6 

114 

16.7 

and 

16.8 

115 

16,9 

and 

17.0 

116 

17.1 

and 

17.2 

117 

17.3 

and 

17.4 

118 

17.5 

and 

17.6 

119 

17.7 

and 

17.8 

120 

17.9 

and 

18.0 

121 

18.1 

and 

18.2 

122 

18,3 

and 

18.4 

123 

18.5 

and 

18.6 

124 

18.7 

and 

18.8 

125 

18.9 

and 

over 

126 

-  79^  F. 


Wet  bulb  and  drying 


77  76 

75  74  73 

72  71 

110 

109 

108 

111 

110 

109 

112 

111 

110 

113 

112 

111 

114 

113 

112 

115 

114 

113 

116 

115 

114 

117 

116 

115 

118 

117 

116 

119 

118 

117 

120 

119 

118 

121 

120 

119 

122 

121 

120 

123 

122 

121 

124 

123 

•  122 

125 

124  ' 

123 

temperatures 


70  69     68  67  66    65  64 


107 

106 

105 

108 

107 

106 

109 

108 

107 

110 

109 

108 

111 

110 

109 

112 

111 

110 

113 

112 

111 

114 

113 

112 

115 

114 

113 

116 

115 

114 

117 

116 

115 

118 

117 

116 

119 

118 

117 

120 

119 

118' 

121 

120 

119 

122 

121 

120 

Atmospheric  Temperature^SO    F . 


Moisture  content  Vifet  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 

1 


Percent 

79  78 

77  76 

75  74 

73  72  71 

70  69 

68  67  66 

65 

16.0  and  under 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

105 

u-vj  •  X    clXiLl  _LO«<C 

J — L*C 

111 

110 

109 

xuo 

107 

1  n  A 
XUD 

16.3  and  16.4 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

16.5  and  16.6 

114 

113 

112 

Tin 
xXU 

1U9 

lUo 

16.7  "nd  16. S  • 

115 

114 

113 

112 

111 

HQ 

109 

Lb  .y  a  nd  l  / .  u 

M ), 
J  LZ4. 

XX  J5 

112 

111 

110 

17.1  and  17.2 

117 

116 

115 

114 

113 

"ITT 

IIJ. 

17.3  .^^-nd  17.4 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

17.5  -nd  17.6 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

17.7  nnd  17.8 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

17.9  and  18.0 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

18.1  and  18.2 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

18.3  ^-^-nd  18.4 

123 

122 

121 

120 

119. 

118 

117 

18.  5  '^nd  IS. 6 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

18.7  and  18.8 

12  5 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

18,9  -nd  over 

126 

12  5 

124 

123 

122 

121 

120 

81 


Atmospheric  Temperature^Sl^  F, 


Moisture  content  Wet  bulb 

of  rice 


Percent  80  79     78  77  76 


16.0  and 

under 

111 

110 

16,1  and 

16.2 

112 

111 

16.3  and 

16.4 

113 

112 

16.5  ^^nd 

16.6 

114 

113 

16.7  ?-nd 

16.8 

115 

114 

16.9  end 

17.0 

116 

115 

17.1  and 

17.2 

117 

116 

17.3  r.nd 

17.4 

118 

117 

17.5  and 

17.6 

119 

118 

17.7  and 

17.8 

120 

119 

17.9  and 

18.0 

121 

120 

18.1  and 

18.2 

122 

121 

18.3  and 

18.  A 

123 

122 

18.5  and 

18.6 

124 

123 

18.7  and 

18.8 

125 

124 

18,9  and 

over 

126 

125 

and  drying  temperatures 


J5  74 

73  72  71 

70  69 

68  67 

66 

109 

108 

107 

106 

105 

110 

109 

108 

107 

106 

111 

110 

109 

108 

107 

112 

111 

110 

109 

108 

113 

112 

111 

110 

109 

114 

113 

112 

T  T  T 
ill 

IIU 

115 

114 

113 

112 

111 

116 

115 

114 

113 

112 

11/ 

116 

115 

114 

113 

118 

117 

116 

115 

114 

119 

118 

117 

116 

115 

120 

119 

118 

117 

11& 

121 

120 

119 

118 

117 

122 

121 

120 

119 

118 

123 

122 

121 

120 

119 

124 

123 

122 

121 

120 

t 


82 


Atmospheric  Temperature —62''f« 


Moisture  content  Wet  bulb 

of  rice 


Percent 

81 

80  79 

78  77 

16.0 

and 

under 

112 

111 

110 

16.1  and 

16.2 

113 

1L2 

111 

16.3 

and 

16.4 

114 

113 

112 

16.5 

and 

16.6 

115 

114 

113 

16.7 

and 

16.8 

116 

115 

114 

16.9 

and 

17.0 

117 

116 

115 

17.1 

and 

17.2 

118 

117 

116 

17.3 

and 

17.4 

119 

118 

117 

17.5 

and 

17  6 

1]  Q 

lift 

17.7 

and 

17.8 

121 

120 

119 

17.9 

and 

18.0 

122 

121 

120 

18.1 

and 

18.2 

123 

122 

121 

18.3 

and 

18.4 

124 

123 

122 

18.5 

and 

18.6 

12  5 

124 

123 

18.7  and 

18.8 

126 

12  5 

124 

18.9 

and 

over 

127 

126 

125 

and  drying  temperatures 

76  75  74      73  72     71  70     69  68  67 


109 

108 

107 

106 

110 

109 

108 

107 

111 

110 

109 

108 

112 

111 

110 

109 

113 

112 

111 

110 

114 

113 

112 

111 

n  «> 

114 

11"^ 

112 

XXD 

111: 

-l"Lj> 

117 

116 

115 

114 

118 

117 

116 

115 

119 

118 

117 

116 

120 

119 

118 

117 

121 

120 

119 

118 

122 

121 

120 

119 

123 

122 

121 

120 

124 

123 

122 

121 

83 


Atmospheric  Tejiperature  -  83  F, 


Moisture  content  Wet  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

82  81 

80  79 

78  77 

76  75 

74  73  72 

71  70 

69  68 

16,0  and  under 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

16.1  and  16,2 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

16.3  and  16.4 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

16.5  and  16.6 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

16.7  and  16,8 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

16.9  and  17.0 

117 

116 

115 

114 

113 

'  112 

111 

17.1  and  17.2 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

17.3  and  17.4 

119 

118 

117 

116 

115 

■114 

113 

17.5  and  17.6 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

17.7  and  17.8 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

17.9  and  18.0 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

18.1  and  18.2 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

18.3  and  18.4 

124 

123 

122» 

121 

120 

119 

118 

18.5  and  18.6 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

18.7  and  18.8 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

18,9  and  over 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

84 


Atmospheric  Temperature      84  F, 


Moisture  content  V/et  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 

'1 


Of3  V»r*  C)  VtI" 

AT  AO 

7Q  7A  77 

17    <o  (I 

76  7'=; 

7/.  T>. 

7P  71  no 
(<■  fJ- 

6q 

16,0  and  under 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

16.1  and  l6.2 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

16.3  -nd  16.4 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

16.5  and  16.6 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

16.7  and  16,8 

116 

115 

114 

113 

112 

.  Ill 

110 

16.9  and  17.0 

117 

116 

115 

114 

.  113 

112 

111 

17.1  and  17.2 

118 

117 

116 

115 

.  114 

113 

112 

17.3  and  17.4 

119 

118 

117 

116 

•  115 

114 

113 

17.5  and  17.6 

120 

119 

117 

1 1 6 

114 

17.7  and  17.8 

121 

120 

119 

118 

117 

17.9  and  18.0 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

11& 

18.1  and  18,2 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

18.3  and  18.4 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

18.5  and  18.6 

125 

124 

123 

122 

'121 

120 

119 

18.7  and  18.8 

126 

125 

124 

123 

'122 

121 

120 

18.9  and  over 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

85 


Atmospheric  Temperature  -  85^  F, 


Moisture  content  VJet  bulb 

of  rice 


Percent  84     83  82      81  80 


16.0 

and 

under 

113 

112 

111 

16.1 

and 

16,2 

114 

113 

112 

16.3 

and 

16.4 

115 

114 

113 

16.5 

and 

16.6 

116 

115 

114 

16.7 

and 

16.8 

117 

116 

115 

16.9 

and 

17.0 

118 

■  117 

116 

17,1 

and 

17.2 

119 

118 

117 

17.3 

and 

17,4 

120 

119 

118 

17.5 

and 

17,6 

121 

120 

119 

17.7 

and 

17.8 

122 

121 

120 

17.9 

and 

18.0 

123 

122 

121 

18.1 

and 

18.2 

124 

123 

122 

18.3 

and 

18.4  ' 

125 

124 

123 

18.5 

and 

18.6 

126 

125  , 

124 

18.7 

and 

18.8 

127 

126 

125 

18.9 

and 

over 

128 

127 

126 

and  drying  temperatures 


79  78 

77  76 

75  74  73 

72  71 

10 

110 

109 

108 

107 

1Q6 

111 

110 

109 

108 

1Q7 

112 

111 

110 

109 

108 

113 

112 

111 

110 

109 

114 

113  . 

112. 

111 

110 

115 

114 

113. 

112 

111 

116 

115 

114 

113 

112 

117 

116 

115 

114 

113 

118 

117 

116 

115 

114 

119 

118 

117 

116 

115 

120 

119 

118 

117 

116 

121 

120 

119 

118 

m 

122 

121 

120 

119 

118 

123 

122 

121 

120 

119 

124 

123 

122 

121 

120 

125 

124 

123 

122 

121 

86 


Atmospheric  Temperature  -  86^  F, 


Moisture  content  Wet 
of  rice 


Percent  85  QU     83  82 


16.0  and 

under 

113 

112 

16.1  and 

16.2 

114 

113 

16.3  2.nd 

16,2, 

115 

114 

16,5  and 

16.6 

116 

115 

16.7  and 

16.8 

117 

116 

16.9  and 

17.0 

118 

117 

17.1  and 

17.2 

119 

118 

17.3  and 

17.4 

120 

119 

17.5  and 

17.6 

121 

120 

17.7  and 

17.8 

122 

121 

17.9  and 

18.0 

123 

122 

18.1  and 

18.2 

124 

123 

18.3  and 

18.4 

125 

124 

18.5  and 

18.6 

126 

125 

18.7  and 

18.8 

127 

126 

18.9  and 

over 

128 

127 

bulb  and  drying  temperatures 


?1  80 

79  78 

77  76 

75  74 

73  72  ' 

111 

110 

109 

108 

107 

112 

111 

110 

109 

108 

113 

112 

111 

110 

109 

114 

113 

112 

111 

110 

115 

114 

113 

112 

111 

116 

115 

114 

113 

112 

117 

116 

115 

114 

113 

118 

117 

116 

115 

114 

119 

118 

117 

116 

115 

120 

119 

118 

117 

_  116 

121 

120 

119 

118 

.117 

122 

121 

120 

119 

.118 

123 

122 

121 

120 

119 

124 

123 

122 

121 

120 

125 

124 

123 

122 

121 

126 

125 

124 

123 

122 

87 


Atmospheric  Temperature  -  87  F. 


Moisture  content  Vifet  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

86  85 

84  83  82 

81  80 

79  78 

77  76 

75  74 

V  72 

16,0  and  under 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

16.1  and  16,2 

IL!^ 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

16.3  and  16,4 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

16.5  ^-ind  16.6 

116 

115 

114 

113 

112 

lli 

110 

16.7  ^^^nd  16 ,.8 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

16,9  and  17.0 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

17.1  and  17.2 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

17.3  -^-nd  17.4 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

17.5  and  17.6 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

17.7  ?.nd  17,8 

122 

121 

120 

119 

118  • 

117 

116 

17.9  and  18.0 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

18.1  and  18.2 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

18.3  and  18.4 

125 

124 

123 

122 

l21 

120 

119 

18.5  and  18.6 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

18.7  and  13,8 

127 

126 

125 

124 

223 

122 

121 

18.9  and  over 

128 

127 

126 

12  5 

124 

123 

122 

88 


Atmospheric  Temperature  -  88^  F, 


Moisture  content  Wet  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

87 

86  85 

84  83 

82  81 

80  79  78 

11  76 

75  74 

73 

16,0  and  under 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

107  . 

16.1  and  16.2 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

16.3  and  16.4 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

16.5  and  16.6 

117 

116 

115 

114 

113  • 

112 

111 

110 

16.7  and  16.8 

118 

117 

116 

115 

114  • 

113 

112 

111 

16.9  and  17.0 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

17.1  and  17.2 

120 

119 

118 

117 

116; 

115 

114 

113 

17.3  and  17.4 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114  v> 

17.5  and  17.6 

122 

121 

120 

119 

na- 

117 

116 

llf 

17.7  and  17.8 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

17.9  and  1.8.0 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

18.1  and  18.2 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

lie 

18.3  and  18.4 

126 

125 

124- 

123 

122 

121 

120 

119  . 

13.5  and  18.6 

127 

126 

12  5 

124 

123 

122 

121 

r 

18.7  and  18.8 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

12] 

18.9  and  over 

129 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

12; 

89 


Atmospheric  Temperature  -  89  F. 


Moisture  content  Wet  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 

I) 


if 


Percent 

88  87 

86  85 

84  83 

82  81 

80  79 

78  77 

76  75 

7h 

16.0  and  under 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

16.1  and  16.2 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

103 

16.3  and  16.4 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

16.5  and  16,6 

117 

116 

115 

114 

113 

112  ■ 

111 

110 

16.7  and  16.8 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

16.9  and  17.0 

119 

118 

117 

116 

115 

114  ' 

113 

112 

17.1  and  17.2 

120 

119 

118 

117 

116 

115  ■ 

114 

113 

17.3  and  17.4 

121 

120, 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

17.5  and  17.6 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

■  116 

115 

17.7  and  17.8 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

■  117 

116 

17.9  and. 18.0 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

•  118 

117 

18.1  and  18.2 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

18.3  and  18.4 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

■  '120 

119 

18.5  and  18.6 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

'121 

120 

18.7  and  18.8 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

18.9  and  over 

129 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

?0 


Atmospheric  Temperatiire  -  ^'^  F, 


Moisture  content  Wet  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

89 

88  87 

86 

35  84  83 

82  81 

80  79 

78  77 

76  7 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

16  2 

116 

115 

114 

113 

'  112 

111 

110 

109 

16.3  and 

16  Zl 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

±0 • p  ana 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

xo«  ^  ana 

T  A  ft 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

l6.9  and 

17.0 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

17  1  and 

17.2 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

-*~  (  •  ^  ciXiU. 

1  7  A 

122  . 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

17.5  and 

17.6 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117" 

116 

17.7  and 

17.8 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

17.9  and 

18.0 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

18.1  and 

18.2 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

18.3  and 

18,4 

127 

126 

125 

124 

123 

122' 

121  ' 

120 

18.5  and 

18.6 

128 

127 

126 

125 

124 

123- 

122  • 

121 

18,7  and 

18.8 

129 

128 

127 

126 

125 

124- 

123  • 

122 

18.9  and 

over 

130 

129 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

91 


Atmospheric  Temperature  -  91  F* 


Moisture  content  Wet  bulb  and  drying  tenperatures 

of  rice 


Percent 

90 

89  88 

87  86 

85  84 

83  82  81 

80  79 

78  77 

76 

16.0  and  16.2 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

16.1  and  16.2 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

16.3  and  16.4 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

16.5  and  16.6 

118 

117 

11^1 

115 

114 

113 

112 

111 

16.7  and  16.8 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

16,9  and  17.0 

120 

119 

118 

117 

116. 

115 

114 

113 

f 

17.1  and  17.2 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

17.3  ?.nd  17.4 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

k 

17.5  and  17.6 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

17.7  and  17.8 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

17.9  and  18.0 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

18.1  and  18.2 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

18.3  and  18.4 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

18.5  and  18.6 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

18.7  and  18,8 

129 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

18.9  and  over 

130 

129 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

1 


I 


92 


Atmospheric  Temperature  -  92*^  F. 


Moisture  content  ;Jet  bulb 

of  rice 


Percent 

91  90 

89  88 

87  86 

16.0  and  under 

115 

114 

113 

16.1  and  16.2 

116 

115 

114 

16.3  and  l6,k 

117 

116 

115 

16.5  and  16.6 

118 

117 

116 

16.7  and  16.8 

119 

118 

117 

16.9  and  17.0 

120 

119 

118 

17.1  and  17.2 

121 

T  on 

IIV 

17 -"^  and  17.4 

122 

121 

120 

17.5  and  17.0 

l«d;} 

lyCiC 

191 

17.7  and  17.8 

124 

123 

122 

17.9  and  18.0 

125 

124 

123 

18.1  and  18.2 

126 

125 

124 

18.3  and  18.4 

127 

126 

125 

18.5  and  18.6 

128 

127 

126 

18.7  and  18.8 

129 

128 

127 

18.9  and  over 

130 

129 

128 

and  drying  temperatures 


!5  84 

83  82 

81  80 

79  78 

77 

112 

111 

110 

109 

108 

113 

112 

111 

110 

109 

114 

113 

•112 

111 

110 

115 

114 

113 

112 

111 

116 

115 

114 

113 

112 

117 

116 

115 

114 

113 

118 

117 

T  T  Z 

116 

115 

114 

1 1 0 
117 

IIP; 

J — LO 

116 

11*5 

120 

119 

118 

117 

116 

121 

120 

119 

118 

117 

122 

121 

120 

119 

118 

123 

122 

121 

120 

119 

124 

123 

122 

121 

120 

125 

124 

123 

122 

121 

126 

125 

124 

123 

122 

127 

126 

125 

124 

123 

Atmospheric  Temperature  -  93°  F« 


Moisture  content 
of  rice 

Percent  92      91  90 


16,0  and  under 

116 

115 

16.1  and  16.2 

117 

116 

16.3  and  16.4 

118 

117 

16.5  and  16.6 

119 

118 

16.7  and  16.8 

120 

119 

16.9  and  17.0 

121 

120 

17.1  and  17.2 

122 

121 

17.3  and  17.4 

123 

122 

17.5  and, 17. 6 

124 

123 

17.7  and  17.8 

125 

124 

17,9  and  18.0 

126 

125 

18.1  and  18.2 

127 

126 

18.3  and  18.4 

128 

127 

18.5  and  18.6 

129 

128 

18.7  and  18.8 

130 

129 

18.9  and  over 

131 

130 

Wet  bulb  and  drying  temperatures 


89  88     87  86     85  84     83  82     81  80 


114 

113 

112 

111 

110 

115 

114 

113 

112 

111 

116 

115 

114 

113 

112 

117 

116 

115 

■  114 

113 

118 

117 

116 

115 

114 

119 

118 

117 

116  , 

115 

120 

119 

118 

117 

116 

121 

120 

119 

118 

117 

122 

121 

120 

119 

118 

123 

122 

121 

120 

119. 

124 

123 

122 

121 

120 

125 

124 

123 

122 

121 

126 

125 

124 

123 

122 

127 

126 

125 

124 

123 

128 

127 

126 

125 

124 

129 

128 

127 

126 

125 

Atmospheric  Temperature  -  94*^  F, 


Moisture  content  Wet  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

93  92 

91  90 

89  88 

87  86 

8^  84 

83  82 

81  80 

-79_ 

16,0  and 

under 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

16.1  and 

16.2 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

16.3  and 

16.4 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

16.5  and 

16.6 

119 

113 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

16.7  and 

16.8 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

16.9  and 

17.0 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

17.1  and 

17.2 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

17.3  and 

17.4 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

17.5  and 

17.6 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

17.7  and 

17.8 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

17.9  and 

18.0 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

18.1  and 

18.2 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

18.3  and 

18.4 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

18,5  and 

18.6 

129 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

18,7  and 

18.8 

130 

129 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

18.9  and 

over 

131 

130 

129 

128 

127 

126 

125 

124 

95 


Atmospheric  Temperature  95°  F. 


Moisture  content  VJet  bulb  and  drying  temperatures 

\  of  rice 


Percent 

94 

91.. 

92  91 

90  89 

88  87 

86  85 

84  83 

82  81 

80 

16,0  and  under 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

16.1  and  16.2 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

16.3  and  16.4 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

16,5  and  16.6 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

16.7  and  16.8 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

16.9  and  17.0 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

' ) 

17.1  and  17.2 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

'  116 

115 

17.3  and  17.4 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

» 

17.5  and  17.6 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119^ 

118 

117 

17.7  and  17.8 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

17.9  and  18.0 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

18.1  and  18.2 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

• 

18.3  and  18.4 

129 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

18.5  and  18.6 

130 

129 

128 

127 

126 

125 

124, 

123 

122 

18.7  and  18.8 

131 

130 

129 

128 

127 

126 

125, 

124 

123 

18.9  and  over 

132 

131 

130 

129 

128 

127 

1265 

125 

124 

Atnospheric  Temperature  -  96*^  F, 


Moisture  content  Wet  bulb 

of  rice 


Percent 

95  9if 

93 

92  91 

16.0 

and 

under 

117 

116 

115 

16.1 

and 

16.2 

118 

117 

116 

16.3 

and 

16.4 

119 

118 

117 

16.5 

and 

16.6 

120 

119 

118 

16.7 

and 

16.8 

121 

120 

119 

16.9 

and 

17.0 

122 

121 

120 

17.1 

and 

17,2 

123 

122 

121 

17.3 

and 

17.4 

124 

123 

122 

17.5 

and 

17.6 

■  125 

124 

123 

17.7 

and 

17.8 

126 

125 

124 

17.9 

and 

18.0 

127 

126 

125 

18.1 

and 

18.2 

128 

127 

126 

18.3 

and 

18.4 

129 

128 

127 

18.5 

and 

18.6 

130 

129 

128 

18.7 

and 

18.8 

131 

130 

129 

18.9 

and 

over 

132 

131 

130 

and  drying  temperatures 


90  .89     88  87     86  85     84  83     82  81 


114 

113 

112 

111 

110 

115 

114 

113 

112 

111 

116 

115 

114 

113 

112 

117 

116 

115 

114 

113 

118 

117 

116 

115 

114 

119 

118 

117 

116) 

115 

120 

119 

118 

117 

116 

121 

120 

119 

118 

117 

122 

121 

120 

119 

118 

123 

122 

121 

120 

119 

124 

123 

122 

121 

120 

125 

124 

123 

122 

121 

126 

125 

124 

123 

122 

127 

126 

125 

124 

123 

128 

127 

126 

125 

124 

129 

128 

127 

126 

125 

A 


0 

Atmospheric  Temperature  -  97  F, 


Moisture  content  Wet  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

96  95 

94  92 

92  91 

90  89 

88  87 

86  85 

84  83 

82 

16.0  and 

under 

117 

116 

115 

lift 

113 

112 

111 

110 

16,1  and 

16.2 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

16,3  and 

16,4 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

16,5  and 

16.6 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

16,7  and 

16,8 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

16,9  and 

17,0 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

17.1  and 

17.2 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

17.3  and 

17.4 

HQ 

117 

17  6 

TP/, 

n  Q 

llA 
xxo 

17.7  and 

17.8 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

17.9  and 

18  ..0 

127 

126 

125 

123 

122 

121 

120 

18.1  and 

18,2 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

18,3  ?-nd 

18.4 

129 

128 

127 

126. 

125  . 

124 

123 

122 

18,5  and 

18.6 

130 

129 

128 

127 

.126 

125 

124 

123 

18.7  and 

18,8 

131 

130 

129 

128 

127 

126 

125 

124 

18.9  and 

over 

132 

131 

130 

129 

128 

127 

126 

125 

Atmospheric  Temperature  -  98  F, 

Moisture  content  Wet  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

97 

96  95 

94  93 

92  91 

90  89 

88  87 

86 

85  84 

83 

16.0 

and  under 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

16.1 

and  16,2 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

'  112 

111 

16.3 

and  16,4 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

■  113 

112 

16.5 

and  16,6 

121 

120 

119 

118 

117 

116' 

115 

•  114 

113 

16.7 

and  16,8 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

•  115 

114 

16.9 

and  17,0 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

•  116 

115 

17.1 

and  17.2 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

17.3 

and  17.4 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

17.5 

and  17.6  ^ 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

17.7 

and  17^8 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

17.9 

and  18.0 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

18.1 

and  18.2 

129 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

18.3 

and  18,4 

130 

129 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

IS. 5 

and  18,6 

131 

130 

129 

■  128 

127 

126 

125 

124 

123 

18.7 

and  18.8 

132 

131 

130 

129 

128 

127 

126 

125 

124 

18.9 

and  over 

133 

132 

131 

130 

129 

128 

]27 

126 

125 

99 


Atmospheric  Temperature  -  99^^  F. 


Moisture  content  Wet  bulb  and  drying  temperatures 

of  rice 


Percent 

98  97 

96  95 

94  93 

92. 

91  90 

89  88 

87  86 

85  84 

16,0  and  under 

118 

117 

116.' 

115 

114 

113 

112 

111 

16.1  and  16.2 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

16.3  and  16.4 

120 

119 

118 

117 

ll6t 

115 

lU 

113 

16.5  and  16.6 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

16.7  and  16.8 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

16.9  and  17.0 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

17.1  and  17.2 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

17.3  and  17,4 

125 

124 

12,3 

122 

121 

120 

119 

118 

17.5  and  17.6 

126 

125 

124 

123 

122. 

121 

120 

119 

17.7  and  17.8 

127 

126 

125  , 

124 

12.3 

122 

121 

120 

17.9  and  18.0 

128 

127 

126^ 

125 

124 

123 

122 

121 

18.1  and  18.2 

129 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

18.3  and  18.4 

130 

129 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

18.5  and  18.6 

131 

130 

129 

128 

12.7 

126 

125 

124 

18.7  and  18.8 

132 

131 

130 

129 

128 

127 

126 

125 

18.9  and  over 

133 

132 

131 

130 

129 

128 

127 

126 

